Dr habil. Kazimierz 


DOBROWOLSKI 


EMERYTOWANY PROFESOR ZWYCZAJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, CZŁONEK 


RZECZYWISTY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
zmarł po długim i pracowitym życiu 26 marca 1987 roku. 


MSZA ŚW. w intencji Zmarłego odbędzie się w kościele SS. Norbertanek w piątek dnia 3 kwietnia br. 
o godzinie 8.30. 


Odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego odbędzie się tego samiego dnia o godzinie 15.15 na 


cmentarzu Salwatorskim. 


RODZINA. 


